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Mechanische Büroschreibmaschine 


Die Praxis beweist es immer wieder, Schreibmaschi¬ 
nen, bei denen die Ausstattung sorgfältig auf die 
Besonderheiten der künftigen Einsatzgebiete abge¬ 
stimmt sind, sind besonders wirtschaftlich. Denken 
Sie einmal an die Schreibarbeiten, die in den klei¬ 
neren Büros von Handwerks- und Dienstleistungs¬ 
betrieben und in denen freier Berufe täglich anfallen, 
so werden Sie unsere Erfahrungen bestätigt finden. 
Zur Erledigung von Korrespondenz, zur Ausfüllung 
von Formularen und zur Niederschrift verschiedener 
Texte ist unsere robotron 18 besonders geeignet. 
Der einstellige Tabulator, eine gut durchdachte An¬ 
ordnung sämtlicher Bedienungselemente und eine 
solide Verarbeitung sorgen für einen außergewöhn¬ 
lich leichten Anschlag und einfache Handhabung. 
Für alle im Büro vorkommenden Papierformate bis zu 
der Breite von 67 cm können vier verschieden breite 
Wagen sekundenschnell ausgewechselt werden. Und 
das kann jede Sekretärin. 

Form und Farbe der robotron 18 passen sich harmo¬ 
nisch jedem Arbeitsplatz an. 


Technische Daten 

46 Tasten mit 92 Schriftzeichen 
einstelliger Tabulator 
Vierzonen-Farbbandeinstellung 
in der rechten Tastenfeld¬ 
umrandung 

Anschlagregulierung in der linken 
Tastenfeldumrandung 
Sperrschrifteinrichtung 
Randlöser 

Typenhebelentwirrer 

Rücktaste, Leertaste 

Umschalter mit Feststeller 

durchsichtiger Zeilenrichter 

mit Liniiereinrichtung 

linker und rechter Randsteller 

Papierstütze mit ausziehbarem 

Blattendanzeiger 

Papierableiter und gleichzeitige 

Radierauflage 

Papierlöser 

beim Papierlösen angehobene 
Papierhalteschiene mit verstell¬ 
baren Papierhalterollen 
rechter Walzendrehknopf 
linker Walzendrehknopf 
mit Stechwalze 
Wagenlöser 

fünffacher Zeileneinsteller 

Walzenfreilauf 

Randstellerskala 

die Wagenbreiten sind 

32, 38, 47 und 67 cm 
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DDR - 501 Erfurt 
Mainzerhofplatz 13 

Exporteur 

Robotron Export-Import 

Volkseigener Außenhandels¬ 
betrieb der Deutschen 
Demokratischen Republik 
DDR - 108 Berlin, Friedrichstr. 61 
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